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placer vis-a-vis des hypotheses physiques relatives a la lumiere.
Si Ton cherchait a developper les lois des courants electriques de maniere qu'elles fussent valables non seulement pour des corps homogenes a conductibilite constante, mais aussi pour un corps heterogene quel-conque, il parait vraisemblable qu'on pourrait le faire en partant des equations differentielles (B), si Ton suppose que les quantites a et k soient variables. Gel a serait d'accord avec les equations generates admissibles dans la theorie de la lumiere pour des milieux heterogenes; cle plus ces equations differentielles impliqueraient les conditions qui doivent etre remplies aux limites des corps homogenes, et Ton pourrait deduire ces conditions cles equations differentielles elles-memes. Mais avec un tel point de depart, il serait impossible d'obtenir pour des corps heterogenes des equations simples analogues a (A). II serait alors necessaire de considerer le systeme des equations (A) comme un cas special, admissible seulement pour les corps homogenes, tandis que clans le cas general il faudrait partir des equations differentielles, dont on pourrait seulement deduire rexplication physique. De la on pourrait tirer une conclusion importante pour la theorie de Felectricite et qui deja est indiquee par la circonstance que 1'action du courant electrique met un certain temps a se propager, a savoir que c'est seulement en apparence que les forces electriques agissent a distance, comme ,cela resulterait des equations (A) si elles etaient considerees comme fondamentales, et que toute action de 1'electricite et des courants electriques ne depend en realite que de 1'etat electrique des elements immediatement ambiants, comme I'indiquent les equations